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- തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


14th Phalguna 1934 
1934 ഫാൽഗുനം 14 


PART III 


Ground Water Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 3 - 2013, 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 31- 3 - 2013. 


- മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


നമ്പർ GW/ KNR / 1229 / 2012 . 

2013 ഫെബ്രുവരി 11. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഭൂജല വകുപ്പ്, കണ്ണൂർ 
ജില്ലാ ഓഫീസർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പരിചയ 
സമ്പ ന്ന രാ യ ക രാ റു കാ രിൽ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 21/2012- 13 . 


ജോലിയുടെ വിവ ര ങ്ങ ൾ - പെരിങ്ങോം വയ ക്ക ര 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 6 മെകാ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ 
നടപ്പിലാക്കുക. 

അടങ്കൽ തുക - 6,82,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 17,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1, 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്ത് തു ട ങ്ങുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 1- 3- 2013, 10 മണി മുതൽ. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 3 - 2013, 1 മണി. 


1. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഭൂജല 
വകുപ്പ്, രണ്ടാം നില , അഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കണ്ണൂർ- 670 002 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ച സമയത്തിനുമുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ണൂർ 

ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
3. സർക്കാർ ടെണ്ട റു കളെ സംബ ന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 

നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
4. ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടു 
ക്കുന്ന തി നുള്ള അധികാരം ജില്ലാ ഓഫീസറിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
5. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം എന്തെ ങ്കിലും 
കാര ണ വ ശാൽ അവധി ദിവ സമാവു ക യാ ണെ ങ്കിൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ അതേ 
സമയത്തുതന്നെ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ജില്ലാ ഓഫീസ്, 
- ഭൂജല വകുപ്പ്, രണ്ടാം നില , 

( ഒപ്പ്) 
അഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ. ജില്ലാ ഓഫീസർ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 3 - 2013, 3 മണി വരെ. 


Gaz . No. 10 /2013/DTP ( GWD ). 


